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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 263 

5 Ιουνίου 2009 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης 
σε διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λασκάρεως 52 


περιοχή «Νεάπολη» του εγκεκριμένου ρυμοτομι¬ 
κού σχεδίου Αθηνών. 1 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρί¬ 
σκεται στον οικισμό «Λυκούρια» του Δήμου Λευ- 
κασίου (Ν. Αχάίας) και καθορισμός ειδικών όρων 
και περιορισμών δόμησης. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 20971 (1) 


Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε 
διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λασκάρεως 52 περι¬ 
οχή «Νεάπολη» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε¬ 
δίου Αθηνών. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 
του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες 
Πολεοδομικές διατάξεις (Α' 140). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98). 

3. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Β' 2210). 

4. Το υπ’ αριθμ. 7150/1153Α.Ε./26.9.2007 έγγραφο της 
Δ/νσης Πολεοδομίας - Τμήμα ΕΠΑΕ της Νομαρχίας Αθη¬ 
νών (Αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 39612/28.9.2007). 

5. Την από 3.7.2008 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος 
Παραδοσιακών Οικισμών της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


6. Την από 26.8.2008 αποδοχή της αιτιολογικής έκθε¬ 
σης εκ μέρους των ενδιαφερομένων (αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
39111/15.9.2008). 

7. Το υπ’ αριθμ. 42943/2008 έγγραφο της ΔΟΚΚ - Τμή¬ 
μα Μ.Σ.Δ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ¬ 
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 

Α. Στο κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με 
την υπ’ αριθμ. 101333/8100/27.12.1994 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ' 327/16.5.1995) και βρίσκεται επί της 
οδού Λασκάρεως 52 στην περιοχή Νεάπολης του εγκε¬ 
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επιτρέπεται: 

1. Η προσθήκη καθ’ ύψος δύο ορόφων. 

2. Η επέκταση του υπογείου μέχρι το πίσω και το πλά¬ 
γιο όριο του οικοπέδου με χρήση χώρου στάθμευσης. 

Β. Οι παραπάνω ρυθμίσεις γίνονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις χωρίς υπέρβαση των 
όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και σύμφωνα 
με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από την ΕΠΑΕ με το 
υπ’ αριθμ. 48/18.9.2007 πρακτικό όπως τροποποιήθηκαν 
από την Δ/νση Πολ. Σχεδιασμού και φαίνονται στα δύο 
(2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (τοπογραφικό - 
κάλυψης σε κλίμακα 1:200, κατόψεων - όψεων - τομών 
σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. 
20971/2009 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτο¬ 
σμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση. 

Γ. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό του κτιρί¬ 
ου όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι δια¬ 
τάξεις της υπ’ αριθμ. 101333/8100/27.12.1994 απόφασης 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ' 327/16.5.1995) με την οποία 
χαρακτηρίστηκε το κτίριο ως διατηρητέο. 

Ε. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Μάίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 













ΖΩΝΑΡΑ (ΠΛΑΤΟΣ 10.00 μ) 
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Π0ΛΥΚΑΤ0Κ1Α (1965) 
ΙΙΟΓΕΧ). ΜΚ·Λί ΟΡΟΦΟΣ 


ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ 
ΜΜΟΜΙΟΜ 
(ΙΣΟΓΕΙΟ 4 Α'ΟΡΟΦΟΣ) 




ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ (ΠΛΑΤΟΣ 9,40 μ) 


ΙΚΝΟΚΑΤΟΟΟΑ 
(ΙΣΟΓΕΙΟ 4 ΗΜ-ΥΠΟΓΕΙΟ) 


Λ μήοο·· 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση, κατά ττοσοστό 39% 


ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ΠΛΑΤΟΣ 12,30 μ) 
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Το οπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α οικόπεδο, συνολικής εκτόσεως 125.98 τετραγωνικών 
μέτρων βρίσκεται στην οδο Λοσκόρεως 52Α-52Β, θέση "Νεάπολη*, του Δήμου 
Αθηναίων. Ο.Τ. 70053. Δεν έχει υποχρέωση εισφοράς σε γή ή σε χρήμα 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘ. 5-Μ. 651/77 

Το υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α οικόπεδο, συνολκής εκτόσεως 125.98 τετραγωνκών 
μέτρων βρίσκεται στην οδο Λασκάρεως 52Α-52Β. θέση "Νεάπολη", του Λήμου 
Αθηναίων, Ο.Τ. 70053 και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά πς κείμενες 
Πολεοδομικές διατάξεις. Τα όρια επίδεναν οι ιδιοκτήτες. 

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Από το, υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, οικόπεδο δεν διέρχεται ρέμα σε απόσταση 
μικρότερη των 20.00 μ. ούτε καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ. 

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ο υπογράφουν μηχανικός δηλώνω όπ: 

1) Τα υψόμετρα λαμβάνονται από το πέριξ διαμορφωμένο έδαφος. 

2) Η Ο.Γ. έχει τεθεί καλώς βάσει του ισογείου. 

3) Από τα όμορα χτίσματα μόνο το υπ' αριθμ. 2 είναι διατηρητέο κτίριο. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΔΗΛΩΣΗ ΥΛΟίΙΟΜΣΗΣ ΟΡΙΩΝ 

Τα όρια του υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α οικοπέδου εδείχθηοσν από τον ιδιοκτήτη, 
είναι καλώς διαμορφωμένα και έχω το δκαίωμα να προβώ σε έκδοση οικοδομικής 
άδειας. 

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜ3ΤΟΜΚΟΥ ΚΛ. 1:2000 


ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ : 3.60 

ΦΕΚΣΔ : ΦΕΚ 312 Δ /1978 

ΥΨΟΣ : Γ.Ο.Κ. 85 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γ.Ο.Κ. 2000 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ : Γ.Π.Σ. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ : ΟΧΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΟΧΙ 

ΓΚΑΡΑΖ ; Β* ΖΩΝΗ 

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ : Ε = 200,00 μ2 - Π= 10,00 μ. 

(προ 9-8-73) : Ε ■ 112.50 μ2 - Π» 6,00 μ. 
ΚΑΛΥΨΗ : 70 % - ΣΥΝΕΧΕΣ 


ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α ■ 125.98 γπ2 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


».40(Α· ΟΡ.Η».45(β· ΟΡ.Η 


ΙΣΕΙΣΓ.ΟΚ. 2000 - 27.00 Μ. 


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ = 125.88 - (450*3.06)12 Χ4.96* 107.00 Μ2 
ΚΑΛΥΨΗ Φ.Ο. ΠΡΟΣΘ ■ 11.10X7.57*2.73X1.43 - 84.03*3.80 » 87.93 < 88.18 Μ2 Μ2 
2. ΔΟΜΗΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ♦ ΙΣΟΓΕΙΟ ♦ Α ΟΡΟΦΟΣ ♦ Β ΟΡΟΦΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ - 4.70X4.38 ■ 20.49 Μ2 
ΙΣΟΓΕΙΟ ■ 107.00 - (3.83X2.75) ■ 97ΣΒ Μ2 
Λ· ΟΡΟΦΟΣ - ΙΣΟΓΕΙΟ ♦ (3.83X2.75) - 107X10 Μ2 
Β 1 ΟΡΟΦΟΣ - (1.50*1.41)12X2.83 ♦ 5.03X11.10 -1-25X4.96 - 53.45 Μ2 
ΑΠΟΛΗΞΗ - 246X158 ♦ (2.77 ♦ 2.96)2 X 253 -11.08 Μ2 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 


ΟΔΟΣ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 52 - ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Τ. 70053) 


Α· ΟΡΟΦΟΣ ■ 3.70X1.40 ♦ 1.00X4.96 ■ 10.14 Μ2 
Β’ ΟΡΟΦΟΣ - 1.00X4.98 - 4.90 Μ2 


ΣΑΡΑ ΤΖΕΙΝ ΜΠΑΡΛΟΟΥ 


2ο 1 ψΐ/θ·Τ 
"*<& 

θ€ 5'θίηρηΗ* Κ,ρΟ' 
,4 52 0<Ρ***> 'Λ/ΛΜίΜ 
ο>. άχ- 


5. ΥΨΟΣ-18.00 Μ <27X0 Μ 


ΥΠΟΓΕΙΟ > 125.88 Μ2 X 2.00(μ*οο ύψος) - 251.96 Μ3 
ΙΣΟΓΕΙΟ · 107.00 Μ2 X 3.60- 38520 Μ3 
Α· ΟΡΟΦΟΣ - 107.00 Μ2 X 4.40- 470.80 Μ3 
Β’ ΟΡΟΦΟΣ ■ 53.45 Μ2 X 3.00 ■ 16055 Μ3 
ΑΠΟΛΗΞΗ - 11.08 Μ2 X 250 - 3057 Μ3 


ΣΥΝΟΛΟ - 25196*385-20*470 80*160.35*30.87 - 1299.28· 


7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΖΩΝΗ Β") 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 78ΑΛ4 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1 ΘΕΣΗ ΑΝΑ 150.00 Μ2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ - 163.91 Μ2/150.00 Μ2 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ11 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 


ΚΛΙΜΑΚΑ I / 200 


αχ. 2 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση,κατά ττοσοστό 39 % 
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ΚΜΑ 

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 


ΟΔΟΣ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ52 - ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Τ. 70053) 


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΣΑΡΑ ΤΖΕΙΝ ΜΠΑΡΛΟΟΥ 


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ-ΟΨΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 / 100 


Γ. 20111 & ■ Λί" I 
ί/αάορ,οΐ/ον ο^>α»ν ι/α/ΐ)6ρ/ο- 

ρισ/**>* Ζψηο>)<. ο( άοιοροτίο *ϊ·/»ο 6φ 
ι*)θ ο3οί> /ασΚαρίοα 52 ηίρ/οχή » λ)<.ο'οο^', 

7Λ/ ρν/ΜΥ. Οχ. 


6 1/«ϋο» ? 

Δ /*(Μί- 


Αρ.Φα*. 83/®7 
οχ. 2 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


Γ· ΗΛ/υογρ^ί. 
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Αριθμ. 21405 (2) 

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρί¬ 
σκεται στον οικισμό «Λυκούρια» του Δήμου Λευκασί- 
ου (Ν. Αχαΐας) και καθορισμός ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 
«ΓΟΚ» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α' 140) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98). 

3. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί¬ 
ας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων» (Β 2210). 

4. Το υπ’ αριθμ. 17732/18.11.2008 έγγραφο της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας - Δ/νση Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος. 

5. Το υπ’ αριθμ. Π27/Θ36/27.10.2008 πρακτικό της 
ΕΠΑΕ. 

6. Την από 9.2.2009 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικι¬ 
σμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθώς και την από 17.2.2009 σύμ¬ 
φωνη γνώμη της ενδιαφερόμενης (αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
7272/17.2.2009) 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου Ο.Τ.Α. αποφασίζουμε: 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρί¬ 
σκεται στον οικισμό «Λυκούρια» του Δήμου Λευκασίου 
(Ν. Αχαΐας) φερόμενο ως ιδιοκτησία Ανδριάννας Ανα- 
στασοπούλου όπως φαίνεται σημειωμένο στο σχετικό 
πρωτότυπο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Το- 
πογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. 21405/2009 
πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. 


2. Ως διατηρητέο κτίριο χαρακτηρίζεται το αρχικό 
κτίριο και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες 
προσθήκες, όχι όμως και τα κάθε είδους υπάρχοντα 
προσκτίσματα, που αλλοιώνουν την μορφή του. 

Ο καθορισμός των προσκτισμάτων και οι επεμβάσεις 
που πρέπει να γίνουν σε αυτό πραγματοποιούνται από 
την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ¬ 
χου (ΕΠΑΕ). 

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγο¬ 
ρεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των 
επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων 
του, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων του 
κτιρίου για τα οποία η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει για 
την αφαίρεσή τους. 

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική 
διαρρύθμιση και γενικά κάθε επέμβαση για λόγους λει¬ 
τουργικούς και στατικούς στο διατηρητέο κτίριο εφό¬ 
σον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας και 
οι βασικές αρχές του κτιρίου. 

5. Αίτηση για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο απο- 
στέλλεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμό¬ 
δια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(ΕΠΑΕ) για ειδική ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2831/2000 (Α' 140) εφόσον 
δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος 
που το περιβάλλει. 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγρα¬ 
φών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο, πλην των 
κλασσικών επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που 
υποδηλώνουν την χρήση του. 

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και 
εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου καθώς και για 
την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση της 
Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(ΕΠΑΕ). 

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Μάίου 2009 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


[ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 


■ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ χπρρτ.’τυτ λ 1η ? 

!. ΕΡΓΒίΙ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΟΙΚΟΠΕΔΟ 


Θ 


ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ · Ανδριάνα Ανασχασοηούλου Τμήματος Π.Ο. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ι (ΑΒΓΔΕΖΗ61ΚΛΑ) 


Το παρόν διάγραμμα ουτοδώα την 
από αΐτίολογιχΛ έχίε οη 

της Δ/νσης Πολ/κοώ Σχ|ϊιαομί«4 


ν\ 

ΕΜΒΑΔΟ = 403,99 Μ2 

Γ.Γκπνε 

ΟΟύληί: 



<»» 

Κσνι*ός 


ΕΜΒΑΑΑ ΚΤΙΣΜΑΤ9Ν 


ΠΑΛΑΙΟ ΔΙδΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ: - Υπόϊειο (αποθήκη) = 44,10 μ2 





εντός χυν ορίυν χου οικισμού .'Λυχούρια', (Π.Δ. χης 23/12/1982 Ο.Ε.Κ. 588 Δ'λ χου 
Δ.Δ. Λυκουρίων χου Δήμου Λευκασίου. 

Είναι καχά παρέκκλιση Δρχια και οικοδομήσιμα, εψ' όσον προϋπάρχουν χης 23/12/82, 
με χις. σημερινές τους διαστάσεις, σχήμα και εμδαδό. 

Δεν ευρίσκονχαι μέσα σε ρέμα, αιμαλό, $ώνη παραλίας, βιότοπο, αρχαιολομκό χώρο, 
σύμφωνα με χο άρθρο 3 χου- Ν 2242/94 και σε δασική έκταση. 

Τα όρια και οι όμοροι, υπεδείχόησαν από τους ιδιοκτήτες, με αποκλειστική τους ευθύνη. 

αιγι ° - ν&εΘ 

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



/ 


Ί 110 Υ ? Γ 510 

Πί?Ι«ΑΜΟΜΪΰΙ »!?ΟΤΑϊ!Α! Λ ΙΗΜ. ΕΡΓΟΝ 

·;ϊ«Ι ΓίΊ ΥΠ .·■ !< ί".ί/<«ί/θ? Μ10®«Η 




I ΓΙ£Γ: ιοί, Οίονηρνϊέου 7*>ν 

' ,τ'ρ/οο οού* βοΐόιΆηι οτ°* οη*ισ!*ό τίοοοοοή** 

70, /[Ο,ναο/ο, (ν .^Χούοο) ,04 ,0470- 

ριο^ιόο ί/ίι,ιύν όροι7 ,04 ηίρίοριαΙ/ιύ, ίρ| 

440004 

,0**1, /Ο ί/θ4044 : ί? 

Λ/Μ?,ί 


Γ· 1400107,77ί. 


Πέτρινος μρντρΡτοιχος (μ£6οταχείρ> 


Αρ.ΦΟ*. 8β/θ? 

οχ- .Ι- 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 


ΘΕΣΗ: ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ 
Ν. ΑΥΑΎΑΣ 


ΘΕΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔ10Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟ Π ΟΥΛΟ Υ 


ΤΟ ΠΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 


Κλίμακα: 1:100 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 *ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρ://νννννν·θΐ.(]Γ - ιμτίβΝ: ννίίηπ35ΐ6Γ.8ί06ΐ.θΓ 








